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RECTIFICATIF concernant le tableau récapitulatif des possibilités COLZA 

de remplacement d'une culture de colza : 

Une erreur technique malencontreuse, nous a fait inverser la légende du tableau publié 
dans notre bulletin n° 235 du 22/11/83 . 


Légende publiée dans le bulletin n° 235 : 

Légende à retenir : 

( A REMPLACER ) 



| • | possible 

IZI 

possible 

* | impossible 

IZI 

possible avec restriction 

| X 1 possible avec restriction 

IZI 

impossible . 


Le remplacement du colza pour le pois de printemps est possible s'il y a eu utilisation 
du comodor . _ _ _ 

RESUME DU CLIMAT EN "ILE DE FRANCE" EN 1982 - 1983 : 


Septembre 1982 est un mois chaud et ensoleillé les deux premières décades, frais et pertubé 
ensuite . Pluies souvent orageuses en 3ème décade . Les températures et le nombre de 
jours d'orages sont supérieurs aux normales, accompagnés de fortes précipitations en 
24 heures . 

Octobre 1982 a été caractérisé par des températures moyennes proches des normales, une 
insolation déficitaire et par des précipitations très largement excédentaires dans de 
nombreuses régions (22—24) . Brouillards persistants en fin de mois . 

Novembr e 1982 a été un mois doux . Les températures minimales et maximales moyennes sont 
supérieures aux normales . Les précipitations sont déficitaires . Nombreux brouillards 
persistants en début de mois . 

Décembre 1982 a connu des températures douces, généralement supérieures aux normales, les 
précipitations ont été partout franchement excédentaires, entraînant la crue de nombreux 
fleuves (Marne) . Brouillards persistants et temps ensoleillé après leur dissipation 
en fin de mois . 

Janvier 1983 a été particulièrement doux et exceptionnellement sec, avec des précipitations 
déficitaires dans presque toutes les régions . Les températures minimales et maximales 
moyennes ont été supérieures aux normales . L'insolation déficitaire . 

Février 1983 a été caractérisé par une longue période de températures inférieures aux 
normales, par des précipitations et une insolation excédentaires en toutes régions (du 23 à 
la fin du mois) . 


Mars 1983 a été caractérisé par des températures voisines des normales . Temps sec . 
Belles éclaircies après dissipations des brouillards matinaux . Gelées matinales en fin 
de mois . Précipitations excédentaires . Violentes rafales de vent dans la nuit du 21 
au 22 . 




Avril 1983 a connu des températures globalement assez proches des normales et des précipi- 
tations nettement excédentaires entraînant de graves inondations et des crues en nombre 
importantes . Les jours de pluie sont très nettement supérieures aux normales 

Mai .l? 83 a connu des précipitations nettement excédentaires . Les températures moyennes 
mensuelles sont inférieures aux normales . L'insolation est déficitaire . Temps nuageux à 
couvert pendant la première décade, précipitations exceptionnelles en deuxième décade et 
temps couvert et nombreux orages isolés en fin de mois . * 

Juin 1983 Première décade très chaude avec une pluviométrie très forte . Deuxième décade 
caractérisée par une sécheresse généralisée, la troisième décade est chaude à forte 
pluviométrie orageuse, la fin du mois est fraîche . Dégâts très graves de grêle dans 
le Val d'Oise . 

Juillet 1983 Première décade très chaude au niveau des températures nocturnes et matinales 
orages de grêle . Deuxième décade extrêmement chaude, très ensoleillée, orages violents 
(18-20/07) . Persistance du temps extrêmement chaud, avec des incidents pluvio-orageux 

anormaux pour la saison en fin de mois . Ê 

Août. lg§ 3 Première décade normale pour les températures, l'insolation et 'les précipitations 
(8 journées consécutives sans pluie), deuxième décade chaude et sèche, très ensoleillée à 
tendance orageuse, troisième décade normalement ensoleillée bien que fréquemment brumeuse 
plus chaude que la normale et quelques averses orageuses . * 

Septembre 1983 La première décade marque la fin de la période d'été, très perturbée avec 
des températures normales, mais des précipitations fréquentes et abondantes . La deuxième 
décade est aussi perturbée que la première, mais avec des températures basses et des 
précipitations normales ,t° diurnes très élevées pour la 3ème decade. 

Octobre — 1983 Première décade chaude et sèche . La deuxième décade à des températures 
légèrement supérieures aux normales saisonnières, le 15 passage d'une perturbation avec 
précipitations généralisées donnant 30 à 60 % du total décadaire . Troisième décade froide, 
mais de grand beau temps sans pluie avec fortes brumes et un bel ensoleillement . 


Le tableau, résumant les moyennes météorologiques par décades comparées aux normales 
calculées sur 30 ans, sera fourni avec le prochain bulletin d'avertissements . 



